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111 La lunette décrite à l’exercice 110 est d’abord réglée pour être nl'ocale; 
un observateur myope dont l’œil est au foyer image de l'oculaire pour 
observer sans accommoder un objet à l’infini, doit déplacer l’oculaire 
de 0,25 cm. Dans quel sens ? Quelle est sa distance maximale do vi¬ 
sion distincte ?J, Cessac & G. Tréherne, Physique l' v C, page 344, n°5 



